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PART III 


Public Works Department 


PROCEEDINGS OF THE CHIEF ENGINEER (ADMINISTRATION ), PWD , THIRUVANANTHAPURAM 


| (Present: P . K . Satheesan ) 


Sub : --PWD - Estt. - Departmental Promotion Committee ( Lower) - Publication of Select List of First Grade 


Overseer (Electrical)/ Overseers (Generator Mechanic ) for Promotion to the post of Assistant Engineer (Elec 


trical) in Public Works Department for the year 2016 - Orders issued - Reg . 


Ref: - 1. Minutes of the Departmental Promotion Committee ( Lower) held on 27-4- 2016 . 


2 . Government letter No. PWD A1-32/ 2016 dated 28 -5 - 2016 . 


Order No . DPC- 2/ 7047/2016 dated 30 -5 - 2016 


Government in letter 2nd cited have approved the select list of First Grade Overseers ( Electrical)/Overseers (Generator 


Mechanic) for promotion to the post of Assistant Engineer (Electrical) in Public Works Department for the year 2016 
prepared by the Departmental Promotion Committee (Lower) held on 27 -4-2016 for Publication . 
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28th JUNE 2016] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


The following is the Select List of First Grade Overseers (Electrical)/Overseers (Generator Mechanic ) for promotion to 
the post of Assistant Engineer (Electrical) for the year 2016 as approved by the Government. 


Select List 2016 


1. 


Sri Syam Kumar, K . A . 
Sri Shibu , T. S . 
Sri Sivaprasad , S . 


3. 


| P. K . SATHEESAN , 
Chief Engineer ( Administration ), 
Public Works Department & Convenor, 
Departmental Promotion Committee ( Lower). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ , " ബി , സി ക്ലാസ്സ്. 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30 ദിവസം. 


നമ്പർ ഇ . ഡി. റ്റി .( ടി)/ 3 / 2016 -17 . 

2016 മേയ് 30. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 4 - 7 - 2016 , 4 മണിവരെ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30- ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്ന തു മാ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 7 ദിവസ 
ത്തിനുമുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ മുദ്ര വച്ച കവ റു ക ളിൽ പവ്യ ത്തിയുടെ 
പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതുമാണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
- ദ്രവ്യം 


- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 


- 5, 400 


9 , 300 


13 / 2016 - 17 _ 13th FCA എറണാകുളം ജനറൽ 
ഹോസ്പിറ്റ ലിൽ പാലി യേറ്റീവ് കെയർ 

വാർഡിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം- 2, 15 ,000 
2 14/2016-17 -എറണാകുളം കോതമംഗലം താലൂക്ക് 

ആശുപതിയിൽ 2 സ്പ്ലിറ്റ് എ . സി. സ്ഥാപിക്കലും 

അതിന്റെ വൈദ്യുതീകരണവും - 3,70,000 
- 15 / 2016 - 17 - തൃപ്പൂ ണി ത്തുറ ഗവൺമെന്റ് 

സംസ്കൃത കോളേജ് മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ 

പുനർവൈദ്യുതീകരണം- 2,48,000 
4 - 16 / 2016 -17 - - എറണാകുളം കളക്ടറുടെ പുതിയ 
ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം - 
5 ,00 , 000 


6 ,200 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെ ടെയുള്ള വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), ത്യശ്ശൂ ർ പേർക്ക് മാറാവുന്ന വിധം 
ദേശ സാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്/ അംഗീകൃത ബാങ്ക് 
ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
എൻ. എസ്. സി./ ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ്/ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് 
ഡെപ്പോസിറ്റ്/ ദേശ സാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ 
ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പണയപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


12 , 500 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
430 + 5 % വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 2 - ന് : 740 + 5 % 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 500 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4 - ന് 
- 1,000 + 5 % വാറ്റ്. 
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e| 


ആ 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


8 24 / 2016 - 17 - തൃശ്ശൂർ കൊടകര കനക മല 

ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി 
നിർമ്മാണം- വൈ ദ്യു തീ ക രണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 5,00,000 


12, 500 


(2) 


- 25/ 2016- 17 - പാലക്കാട് സബ് ട്രഷറി ഓഫീസ് 

പു ന ർ വ ദ തീ ക ര ണം ( പു ന ർ 
ദർഘാസ്) - 3,20,000 


8,000 


10 


നമ്പർ ഇ . ഡി. റ്റി. ( ടി.)/04/ 2016 -17. 

2016 ജൂൺ 2. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 5 - 7 - 2016 , 4 മണി വരെ 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. 


26/2016 - 17 - പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കന്ററി സ് ക്കൂ ൾ കെട്ടിടം 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 4,23 ,203 
| 27 /2016 - 17 -- പാലക്കാട് കെ . എ . പി. ബറ്റാലിയൻ 

ക ട ാ യ പ ാ ന ൽ ബാ ർ ഡ് മാറ്റി. 
സ്ഥാപിക്കൽ - 2,15,000 


10 ,600 


- 11 


5, 400 


12 28 / 2016 - 17 - ഇടുക്കി അരിക്കുഴ ജില്ലാ മണ്ണ് 

പരിശോധനാ ലബോറട്ടറി വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,40,000 


6 ,000 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


1 


17 / 2 016 - 17 - ത്യ ശ്ശൂ ർ കൊടു ങ്ങ ളൂ ർ 

എ . സി . ഡി . എ സ് . ഓഫീസ് പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,66,650 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 7 - നും 
550 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 12 ഇവയ്ക്ക് - 500 + 5 % 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 750 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 , 11 
ഇവയ്ക്ക് - 450 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6- ന് 700 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 1,000 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് - 640 + 5 % 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 850 + 5 % വാറ്റ്. 

- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ , ബി, സി ക്ലാസ്സ്. 


6 ,700 


6,300 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 
5, 9, 12 ഇവയ്ക്ക് 25 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 


3 


6,300 


- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 7 ദിവസ 
ത്തിനുമുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ക വ റു ക ളിൽ പവ്യ ത്തിയുടെ 
പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


- 18 / 2016 - 17 - തൃശ്ശൂ ർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 

പോർട്ട്സ് റൂം വൈദ്യുതീകരണം - 2,50, 000 
19 /2016 - 17 - LAC- ADS തൃശ്ശൂർ പുതുക്കാട് 
ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയാലിസിസ് 
യൂ ണിറ്റ് ബി ൽ ഡിം ഗ് നി ർ മ്മ ാ ണം - 

വൈദ്യുതീകരണം - 2,50,000 
20/ 2016 - 17 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കാമ്പസിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങുകൾ, 
കേടുപാടു തീർക്കൽ, കേടായ യു . ജി. 
കേബിൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ മുതലായ 
പണികൾ - 3,60,000 
21/ 2016 -17 - LAC - ADF തൃശ്ശൂർപാഞ്ഞാൾ 
ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. പുതിയ 

ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം- 2,20,000 
6 22 / 2016 - 17 - LAC - ADF കൊടു ങ്ങ ളൂർ 

പുത്തൻചിറ ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. 
പുതിയ ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം- 

വൈദ്യുതീകരണം- 3,50,000 
23 /2016 -17 - തൃശ്ശൂർ പെരിഞ്ഞനം വെറ്ററിനറി 
ഹോസ്പിറ്റൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,75, 000 


9 ,000 


5 ,500 


ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മ രാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ പേർക്ക് മാറാവുന്ന വിധം 
ദേശ സാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്/ അംഗീകൃത ബാങ്ക് 
ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 


8 ,800 


6 , 900 


245 


28th JUNE 2016] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
എൻ. എസ്. സി ./ ടഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ്/ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് 

ഡ് ഷോ സിറ്റ്/ ദേശ സാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ 
ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പണയപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


7 ,500 


-- 5 41/ 2016 - 17 - എം . എൽ. എ . - എ . ഡി . എഫ് . 

2013- 14 ഇരിക്കൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം- കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിലെ കണിയഞ്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 

സ ത ന റി സ് | ൾ കട്ടി ട ത്തി ന്റ 
നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 3,00, 000 
6 42/ 2016- 17 - എം . എൽ. എ .- എ . ഡി. എഫ്. 

2013 - 14 - അഴീക്കോട് നിയമസഭാമണ്ഡലം 
ആരോളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്റെ റി 
സ് ക്കൂ ൾ കെട്ടി ട ത്തിന്റെ നിർ മ്മാ ണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,00,000 


ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃ ത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


10 ,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

( ഒപ്പ്) 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


7 43 / 2016 - 17 - എം . എൽ. എ .- എ . ഡി . എഫ് . 

2013 -14 --കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂർ നിയോജക 
മണ്ഡലം- ഉറത്തൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ 
നിർ മ്മാ ണം - വൈദ്യുതീകരണം - 3,00,000 


7,500 


ന 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


8 44/2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മൊറാഴ ഗവൺമെന്റ് 

ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ 10 ക്ലാസ് 
റു ം ക ി ട ത്തി ന്റെ നി ർ മ്മ ാ ണ ം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 5,00,000 

| 12 ,500 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി.എൻ./ 04 / 2016 - 17. 


2016 ജൂൺ 1. 


9 45 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് വടകര എം . എ . സി . ടി . 

കോടതിയുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 3,11,984 7,800 


10 46/2016 -1 - കോഴിക്കോട് വടകര സബ് കോടതിയുടെ 

പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 2,13 ,666 


- 5,400 


11 47/2016 - 17 കോഴിക്കോട് ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ (ജന്നൽ) 

ഓഫീസിന്റെപുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 4,04,959 10,200 


12 48 / 2016 - 17 - നബാർഡ്- ആർ. ഐ . ഡി. എഫ്. 

വയനാട് മീനങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി 
സ്കൂൾ കെട്ടിട ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 

വൈദ്യുതീകരണം - 2,99,814 


ക 


( 2) 


7 ,500 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പവ്യ ത്തി കൾക്ക് മത്സരസ്വഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 5 -7 -2016 - ന് 
3 മണിവരെ സ്വീക രിക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 - ന് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
കമ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരവും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 
- അടങ്കൽ തുകയും 

- (3) - 
37 / 2016 - 17 - എം . എൽ. എ . - എ . ഡി . എഫ് . 
2 0 13 - 14 - ഇ രി ക്ക ർ കൂട്ടു മുഖം 
സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,40,000 

8 ,500 
2 38/ 2016 - 17 - എം . എൽ. എ .- എ . ഡി . എഫ് . 
2013- 14 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വേങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം - 4,62,000 

11, 600 
3 39 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചേംബിലോട് 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ ചാല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 
സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം 
നില യിലെ ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം - 5,00,000 

12 , 500 


13 49 / 2016 - 17 - മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് പോലീസ് 

സ്റ്റേഷന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 2, 14,765 - 5,400 
- 50/ 2016 -17 - മലപ്പുറം ഫയർ & റെസ്ക് സ്റ്റാഫ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ( ബി2, എ7, ബി3, ബി5 , ബി12, 
ബി13 , ബി 29, ബി 6 , ബി1, ബി8 ) പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,99,585 

12 ,500 
- 15 51/ 2016 - 17 - മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് പൊതുമരാമത്ത് 

വിശ മ മന്ദി ര ത്തിന്റെ വൈദ്യു തീ ക രണം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 3,02,851 

7 ,600 


ണം 


16 52 / 2016- 17 - മലപ്പുറം തിരൂർ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് റോഡ്സ് സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസിലെ 
വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 2, 84, 958 7,200 


4 40/ 2016 - 17 - എം . എൽ. എ .- എ . ഡി . എഫ് . 

2013- 14 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്യം ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 4,10, 000 


17 53 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പ് റൂറൽ 
എസ്. പി . ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,97, 095 


11,300 


7 , 500 


246 


28th JUNE 2016] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 9, 15 ഇവയ്ക്ക് 
735, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 8, 14 ഇവയ്ക്ക് - 1,050 , ക്രമനമ്പർ 4,11 
ഇവയ്ക്ക് - 945 , ക്രമനമ്പർ 5, 7, 12, 16, 17 ഇവയ്ക്ക് - 630, 
ക്രമനമ്പർ 6- ന് - 840, കമനമ്പർ 10 , 13 ഇവയ്ക്ക് 525 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 -96 (02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി8443 - 00 -108- പി. ഡബ്ല - ഡെപ്പോസിറ്റ് 
എന്ന ശീർഷകത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീതി 
ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, 
കരാറുകാരുടെനിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 2, 3, 4, 
8 , 14 ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ . 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
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ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ്( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട്എന്ന 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ദർഘാസ്നമ്പരുംആലേഖനം ചെയ്ത്സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്-673 020. 

( ഒപ്പ്) 
ഫോൺ: 0495 - 2371857 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


